جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1201 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة 2 متوسطة اكاديمية دار العلوم الاهلية للبنين 


1 | 1421911201001 _| حسن فلاح عبد الحسن كاظم 000 |0 40 | 39 | ا5 | 50 | مل | 0 

2 | 1421911201002 | عباس باسم محمد عواد ا | 50 | 53 | 50 | 68 | نج | 21 __ 

3 | 1421911201003 | عباس علاء جلاب سالم 002000 | 36 | 3 | 223 | 5 

4 | 1421911201004 _| عبد الله وليد كريم محمد ااا | 50 | 6 | 80 | 76 | نجج | 24 

_ 5 | 1421911201005 _| علي ستار جبار فيصل ______| 50 | 50 | 50 | 71 | نج | 24 

6 | 1421911201006 | ليث مهن كامل ظاهر 0000000 | 39 | 4 | 28 | 50 

7 | 1421911201007 | محمد الصادق وليد ياسين جوي 00 | 34 | 20 | 34 | 64 

_ 8 | 1421911201008 _| محمد رضا حسين حديد شلوشي 1 | 50 | 50 | 52 | 6 | نج | 27 

_ 9 | 1421911201009 _| محمد صلاح عبد الحسن كاظم _____| %4 | %8 | 31 | 50 

1 | 1421911201010 | محمود خالد وليد محمود ا | 50 | 85 | 88 | 73 | انج | 26% _ 

11 | 1421911201011 | مصطفى احمد حسن علوان 0000 |[ 26 | عثشر | %5 | 27 

12 | 1421911201012 _| نور العباس احمدنجم عبد 00000 | غ | غ | Êê | Êê‏ 

13 | 1421911201013 | ياسر عمار رحيم مجيسر | 34 | 34 | 31 | 50 
سك 


الناجحون 
نسبة النجاح 


مشرعين | تتجحرن | ستلون | سبيت | اتسبةشتوية 





















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


